CAMPEONATO INGLÊS - 2021/2022 


Brentford 


14/08/2021 às 1100 
A Groham Scott 


O grentiora Community Stadium (tondony 


4º RODADA 


Brighton 


Sergi Canos & 


Bryan Mbeumo & 


9 Joêl Veltman 
Shane Duffy 


Kristoffer Ajer 


Brentford 


41 


Brentford 


1. David Raya 
5. Ethan Pinnock 
18. Pontus Jansson (c) 
20, Kristoffer Ajer & 
3 Rico Henry 
6. Christian Norgaard 
47. Sergi Canos & 
4 25, Shandon Baptiste 
4 27. Vitaly Janekt 
17. Ivan Toney 
18. Bryan Mbeumo & 


40. Álvaro Fernández 
2. Dominic Thompson 
22. Zanka 
1 30. Mads Roersley Rasmussen 
1 8. Mathias Jensen 
11, Yoane Wissa 
fis. Frank Onyeka 
9, Marcus Forss 
14. Saman Ghoddos 


«3 Leandro Trossard 


Ls Estatísticas 
Brighton 
Posse de bola (%) 59 
Total de passes 493 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 
Brighton 


1. Robert Sanchez 
44. Adam Webster 
5. Lewis Dunk (0) 
24. Shane Duffy 
43 Cucurella 
8. Yves Bissouma 
14. Adam Lallana 
34, Joêl Veltman D 
9. Neal Maupay 
11. Leandro Trossard 4) 
418. Danny Welbeck 


Banco de Reservas 


16. Kell Scherpen 
23, Jason Steele 
28. Hayden Roberts 
110. Alexis Mac Allister 
f/15.Jakub Moder 
17. Steven Alzate 
120. Solly March 
30. Taylor Richards 
27. Jurgen Locadia 





